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Uso de la computadora compacta 
en configuration de minitorre 



La computadora compacta, se puede usar tanto en configuration de minitorre 
como de computadora de escritorio. Para usarla en configuration de minitorre, es 
necesario adquirir un soporte para torre HP (numero de parte 316593-001). Vaya 
a www.hp.com/latinamerica para hacer el pedido. 

El uso de la computadora en configuration de 
minitorre sin utilizar el soporte para torre 
comprometera los terminos de la garantfa. 
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PRECAUCION: La instalacion de esta 
computadora en la configuracion de torre sin el 
soporte correspondiente, puede sobrecalentar el 
equipo y causarle danos o provocar la perdida 
de informacion. 



A PRECAUCION: Asegurese de mantener por lo 
menos 4 pulgadas (10,2 cm) de espacio libre 
de obstrucciones por todos los lados de la 
computadora. 



Para instalar el soporte para la torre: 

1 . Alinee el orificio en la base de la computadora con la columna y el tornillo 
con el soporte O ©. 

2. Apriete el tornillo para fijar la computadora al soporte ©. Esto da mas 
estabilidad y asegura que los componentes internos reciban una ventilation 
adecuada. 
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